As-Salamou 'alaykoum wa rahmatoullah ! 


Dans ma mise en garde contre Sofiane Abou Ayyoub, j'ai dit qu'il avait parlé 
en mal de cheikh Rabi' en l'appelant "cheikh kung-fu". 

En fait, plusieurs frères m'ont confirmé que c'est Bouzeyd Abou Ishaq qui l'a 
dit, et que Sofiane, présent, en a rigolé. 

Ceci ne change pas grand-chose à ma mise en garde contre cet individu, car 
par cet acte Sofiane a cautionné et agréé cette parole, donc je maintiens ma 
mise en garde contre lui et j'y ajoute Bouzeyd. 

J'ai écrit cela par justice et équité, car nous les salafis, nous n'acceptons pas 
d'accuser quelqu'un d'une chose fausse même s'il contredit notre minhaj. 


Qu'Allah guide ces frères et leur octroie le repentir sincère ! 


Ecrit par : 

Souleyman Abou 'Ali al-Gwadeloupi 


